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Entstehung von Unzufriedenheit 


Welche Menschen sind außer 
mir, 
an der Situation beteiligt? 


Welche Erwartungen, haben 
diese an mich? 


Welche Erwartungen habe ich, an 
mich? 


Dr. Mustermann, Max 


Wicker Klinik Werner Wicker GmbH & Co. KG 
Fürst-Friedrich-Straße 2-4, 34537 Bad Wildungen 
geb. am 05.05.1977 


Konzentrationsstörungen und teilweise Aggressionen können dabei auftreten. 


Unzufriedenheit wird häufig von Ängsten, Sorgen und Zweifeln begleitet. 
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